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Experiment Name- 
Specimen Name: 
Tube Name: 
Record Date: 

SOP: 

QUID: 


5202-KMD-SP 

EMA 

CN1 

Nov IS. 2019 12:27:59 PM 
Administrator 

ef944f2 b-3 6 b b-4f 10-b b b5-2 032af21 d 092 


Population 

#Events % Pa rent 

FITC-A 

Mean 

FITC-A 

Median 

FITC-A 

SD 

FITC-A 

rSD 

FITC-A 

%cv 

FITC-A 
% rCV 

H All Events 

15,000 

#### 

992 

937 

173 

129 

17.9 

13.1 

□ MUESTRA 

11,274 

75.3 

1.007 

1,002 

134 

120 

13.3 

12.0 

□ ERITROCITOS+ BLASTOS+ LINFOS 

10,303 

95.9 

1,002 

993 

132 

119 

13.1 

11.9 

M NORMAL 

695 

6.4 

1,245 

1,227 

57 

43 

4.6 

3.5 

■ HS 

2 

0.0 

569 

569 

23 

25 

4.1 

4.3 

■ HPP 

0 

0.0 
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#### 

0 
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#### 
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